Commtel COM106 Stationsscanner 


C:?MMTEL 


Beschreibung: 


Solider Stationsscanner der preiswerten Klasse. Vermutlich aus der Schmiede von GRE. Besonders 
Einsteiger und technisch ungeübte dürften an diesem Modell viel Freude haben, da es sehr 
übersichtlich und einfach zu Bedienen ist. Für die meißten Anwendungen dürften 50 Speicher 
ausreichend sein. Mit Flugfunk und 900 MHz kann der Commtel COM-106 allerdings nicht dienen. wer 
gerne eine externe Antenne am COm106 anschließen möchte, sollte sich das Antennenadapterkabel 
auf BNC besorgen. ( Gerät hat alte Autoradio-Antennbuchsennorm) 


Technische Daten 


Frequenzbereiche: 
Speicher / Kanäle: 
Modulationsarten: 
Bänke: 
Vorzugskanäle(Priorität) 


Suchlaufgeschwindigkeiten: 


Frequenzschritte: 
Filter: 
Stromversorgung(en): 
Maße: 

Gewicht: 
Zubehörliste: 
alternative Modelle: 


Software 


Oft gestellte Fragen ( FAQ) 


zugelassen ( CE) 


66-88, 137 -174 und 380 - 512 MHz 
50 
FM ( N-FM) 
1 
25/50 Kanäle bzw Schritte pro Sekunde 
5 kHz und 12,5 kHz auf 380-512 MHz 
12Volt ( Steckernetzgerät im Lieferumfang) 
52x210x175 mm 
ca. 680 g 
HIER KLICKEN ! 
Bearcat UBC860XLT 


Besonderheiten: 


einfach zu bedienen, preiswert 
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